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zeichnet 'sie als elektrische Schwingungen und konnte sie von den
periodischen Elektrizitatsbewegungen, die eine Wechselstrommaschine
erzeugt, passend dadurch unterscheiden, daJB man sie freie elektrische
Schwingungen, jene dagegen erzwungene elektrische
Schwingungen nennt. Denn die letzteren werden durch die mecha-
nische Bewegung der Maschine dem System aufgezwungen und ihre
Periodendauer ist von der Tourenzahl der Maschine abhangig. Die bei
der Entladung eines Kondensators auftretenden periodischen Elektrizit'ats-
bewegungen dagegen stehen in Parallele zu den Schwingungen einer
Feder oder Stimmgabel, und ihre Periodendauer hangt in ahnlicher Weise
von den elektrischen Dimensionen des Systems (Kapazitat und Selbst-
induktion) ab, wie die einer Peder von ihrer Massenverteilung und ihrer
elastischen Kraft. Aber auch die Periodendauern derjenigen elektrischen
Schwingungen, die man durch Entladung von Leidener Flaschen erhalten
kann, waren noch zu grofi, urn fur die Entscheidung des durch die
Maxwellsche Theorie aufgestellten Problems zur Verwendung zu kommen;
denn ihre Grrofienordnung war imnier noch 10~6sek.

Sollte also der angedeutete Weg zurn Ziel fiihren, so handelte es sich
um Herstellung noch schnellerer elektrischer Schwingungen. Diese ver-
wirklicht zu haben, ist das Verdienst von H. Hertz. Durch die Versuche,
welche Hertz in den Jahren 1888 und 1889 anstellte, lehrte er die
Wirkungen elektrischer Schwingungen untersuchen, deren Schwingungs-
dauer etwa T = 2 .10~9sek betragt. Es ist einleuchtend, welcher Fort-
schritt fiir die Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen durch diese
Versuche angebahnt wurde und welches Interesse sich an sie kntipffc.

Wir wollen in dem vorliegenden Kapitel zunachst das Gebiet der
elektrischen Schwingungen auf der Grundlage der alteren Erfahrungen
und derjenigen Theorie behandeln, die noch auf dem Boden der vor-
maxwellschen Elektrizitatstheorie von Sir William Thomson entwickelt
worden ist.

2. Die oszillatorische Entladung eines Kondensators.

Wie im II. Kapitel auf S. 136 erwahnt ist, kann man Stahlnadeln
dauernd dadurch magnetisieren, dafi man sie in ein vom elektrischen
Strom durchflossenes Solenoid steckt. Es gentigt zu diesem Zwecke
jedoch auch schon ein StromstoB, wie er im Solenoid zustande kommt,
wenn man mit ihm, als Schliefiungsdraht, die beiden Belegungen
eines Kondensators, z. B. einer Leidener Flasche, beriihrt. Jedoch
nimmt man in diesem Falle wahr, wie Savary1) schon im Jahre 1827
entdeckte, dafi die Pole der magnetisierten Stahlnadel durchaus nicht

^ Savary, Pogg. Ann. 10, S. 100, 1827.m eine andere Klasse
